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Eleições 1996 - Resultados 


Eleições 1996 - I o turno - Resultado da Votação para Vereador em ARARIPINA 


N° 

Candidato 

Partido / Coligação 

Votos 

Situação 

15666 

Jose Alencar Gualter 

PMDB/ 

1.805 

Eleito 

25605 

Manoel Correia de Melo 

PFL/ 

1.626 

Eleito 

40606 

Francisco Salomao de Moraes 

PSB / 

1.461 

Eleito 

40612 

Aristotelis Ivan Batista 

PSB / 

1.373 

Eleito 

40610 

Arlindo Cordeiro da Silva 

PSB / 

1.280 

Eleito 

40622 

Maria Darticleia Albuquerque Lima Modesto 

PSB/ 

1.186 

Eleito 

45611 

Tadeu Braz da Penha 

PSDB/ 

1.068 

Eleito 

25609 

Evilasio Mateus da Silva Cardoso 

PFL/ 

1.048 

Eleito 

12610 

Wilson Xavier Sampaio Filho 

PDT/ 

953 

Eleito 

40613 

Moisés Neri de Oliveira 

PSB/ 

929 

Eleito por média 

25615 

Flavio Ernane Modesto Simeao 

PFL / 

880 

Eleito 

12605 

Humberto de Oliveira Carvalho Filho 

PDT / 

879 

Suplente 

40604 

Paulo Gonçalves Arraes 

PSB / 

844 

Suplente 

25614 

Amilton Pereira da Silva 

PFL / 

827 

Eleito por média 

40605 

Joao Evangelista Gomes 

PSB / 

756 

Suplente 

25610 

Sinval Ferreira dos Santos 

PFL/ 

753 

Eleito por média 

11610 

Francisco Roberto de Moura 

PPB / 

705 

Suplente 

12611 

Nunes Rafael Mendes Coelho 

PDT / 

685 

Suplente 

25613 

Valdir Alves de Lucena 

PFL / 

683 

Suplente 

12602 

Joaquim Alves de Castro Neto 

PDT / 

675 

Suplente 

11611 

Ronaldo Máximo Lacerda 

PPB / 

646 

Suplente 

25617 

Joel Lopes da Silva 

PFL / 

571 

Suplente 

25606 

Maria Angela Lyra de Queiroz Campos Ferraz 

PFL / 

568 

Suplente 

40608 

Gival Clementino Ferreira 

PSB / 

538 

Suplente 

25607 

Dinair Cordeiro Gomes 

PFL / 

532 

Suplente 

40611 

Severino Rubens Lourenco 

PSB / 

380 

Suplente 

25601 

Francisco Rocival Lacerda Gomes 

PFL / 

367 

Suplente 

40601 

Oliveira Paulino da Silva 

PSB / 

334 

Suplente 

40609 

Francisco de Assis Andrade 

PSB / 

293 

Suplente 

25603 

Vera Lucia da Costa Barros 

PFL / 

248 

Suplente 

65665 

Valmir Modesto Jaco 

PC DO B / 

230 

Suplente 

25604 

Francisco Pereira de Carvalho 

PFL / 

210 

Suplente 

13633 

Francisco Batista Sobrinho 

PT / 

205 

Suplente 

12601 

Oscar Dias de Lima 

PDT / 

189 

Suplente 

40620 

Antonio Carlos Bispo 

PSB / 

102 

Suplente 

12604 

Silvania Maria de Oliveira Gomes 

PDT / 

85 

Suplente 

12607 

Jose Aldisio de Oliveira 

PDT / 

61 

Suplente 

12608 

Jaudes Amando Granja 

PDT / 

12 

Suplente 

12609 

Dalcy Lopes da Silva 

PDT / 

6 

Suplente 


Votos brancos: 3.062 

Votos nulos: 949 

Votos válidos: 26.520 


10% de 30.531 votos apurados) 
3% de 30.531 votos apurados ) 
86% de 30.531 votos apurados) 
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